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NOTE RELATIVE ALLA TAEELLA 

{1} II genera to re deve easerc collegato al circulto d'antenna del Gruppo hf attravereo un 
ad a tt a to re dtmpedenzA atto a port are al valore dl entrata del Gruppo RF r 75 ohm op- 
pure 300 ohm} il valoro dl impedenza dl usclta del generators. Calicgando u generatore 
all entrata 7 b ohm del Gruppo RF radattamento dl linpedensta pud esse re faito anche 
con una semplica reals terms collegata In eerie, 11 cui valore deve essere circa pari alia 
dlfferenza tra le due impedes ze. 

(2) Nsl cftso dell'usp dl un generators AM * di un voltmetro, usare un segnale non modu- 
lato nno ad otfcenere rindtcaslotie della rleezlone del segnale. 

(a) Rlpetere la operation! 1 e 2 0no ad otter.ere ia perfetta messa in passo con la seal* dl 
sintonia, c le operasLonl 3, 4, 5 e 6 fin o ad ott.enere la masslma pendents della curva 
ad s (cio6 la maxima usclta) senza dovere rltoccare i compensator!. 

(4) Per il Gruppo RF Cat. N. 2G97 la frequenza dl taratura della mduttanza LI e dl 98 MHz 

(5} Sol amen te per il Gruppo RF Cat, N. 2699-E. 

(8) La mafiaima slmmetria della curva ad S rispetta agli assl-hasc verticals e oriwzontale dcl- 
1 oseillofchOpio, 

(7) La masslma psndenza della curva fid 3 del rtvelatore risnetto atE’asse orlzzontale-base e 
la masslma simmetm rispetto at due assl vmicale e orlijaoiitaLe. 















